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The  First  Baptist  Church,  Kingsport,  Tenn., 
was  constituted  in  1916.  The  present  bmldmg 
was  erected  and  furnished  in  1927.  In  1948 
Carillon  (Deagan)  Chimes  were  installed  in 
memory  of  the  men  and  women  who  served 
in  the  Armed  Forces  in  World  War  II. 
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